BEZDEK 


kamieniarz. 


przeżywszy lat 25, opatrzony sw. Sakramentami, po długiej i dolegliwej 
słabości, zmarł dnia 12 Grudnia 1898 r. 


W żalu pozostała rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych oraz pobożną Publiczność 
na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie we Środę dnia 14 Grudnia b. r. o godzinie 


3-ciej po południu zdomu przy ul. Grołębiej Nr. 3, wprost na cmentarz. 


Druk em W. Korneckiego w Krakowie. 


